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SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 25 NOVEMBRE 1962 
AUX _ELECTRICES, AUX ELECTEURS 


Le 18 novembre, 9.654 électrices et électeurs ont fait confiance 
à André VANCO, candidat du Parti Communiste Francais. Nous les 
remercions de cette manifestation de foi républicaine. 


Comme dans la France entière, nous augmentons nos suffrages 
ef nofre pourcentage, confirmant que le P.C.F. est la force essentielle 
d'opposition au pouvoir personnel. 

Avec ses 4 millions de voix et ses neuf députés élus au premier 
tour (contre 1 en 1958), le P.C.F. remporte une victoire incontestable. 
Elle est le résultat des positions claires et courageuses qu'en toutes 
circonstances notre Parti a su prendre dans l'intérêt de nos populätions 
laborieuses. 

MAIS LE DANGER SE PRECISE 


À l'image de ce qui s’est produit dans l'ensemble du pays 
les forces de la réaction ont fait bloc sur le candidat du pouvoir personnel 
Paul RENOIR. | 

Bien que le candidat officiel gaulliste soit très loin de recueillir 
tous les « oui » du référendum, la concentration des forces réaction- 
naires sur l'U.N.R. met en évidence l’aggravation du danger d’une dictà- 
ture de fait. 

Face à ce grave péril devant lequel nous sommes places, Île 
deuxième tour de scrutin de dimanche 25 novembre peut et doit voir 
un sursaut de défense républicaine. 

Le député sortant M. PALMERO est en ballottage avec une perte 
de 2.226 suffrages sur 1958. Cela s'explique par le fait que dans les 
quatre années de mandat, il à eu à diverses reprises des positions équi- 
voques ef ne répondant pas aux intérêts des larges couches ouvrières, 
paysannes et moyennes qui sont celles de notre circonscription. 

Conscient des resnonsabilités qui sont les nôtres, et que nous 
n'avons jamais refusé de prendre, le Parti Communiste Francais ne pense 
pas que M. PALMERO présente les garanties nécessaires pour s'opposer 
au pouvoir absolu de DE GAULLE et à sa politique. 

Electrices, Electeurs, 

Avec l'honnêteté qui a toujours caractérisé notre Parti, nous 
avons donc pris la décision de maintenir la candidature d'André VANCO. 

Nous sommes persuadés qu'au-dessus des jeux électoraux locaux, 
des reculs, des reniements, les électeurs de la IVe Circonscription voient 
les dangers qui nous menacent à l'échelle du pays et les perspectives que 
peut ouvrir un large rassemblement des démocrates sur le candidat 
décidé à s'opposer à la dictature. 

Dans cette circonscription seul André VANCO, le candidat du 
Parti Communiste Français, a manifesté cette détermination inébran- 
lable. 

Vous poursuivrez vos efforts pour que l'union des républicains 
se réalise afin de barrer la route au fascisme, en votant pour un de ceux 
qui ne vous ont jamais trompe. 


vous votere Andre 


CANDIDAT 
et son suppléant Nicolas PILIPENCO 


Imprimerie de la Victoire - NICE VU LES CANDIDATS. 
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